TOBACCO LITIGATION: CASES FILED BY QUARTER AND YEAR 


YEAR 1ST QTR 2ND QTR 3RD QTR 4TH QTR TOTAL 


1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 


1 

5 
3 

3 
37 

7 

9 

2 

2 

2 

2 

4 

6 

10 


1 

2 

5 

9 

21 

1 

4 
2 
1 

5 
3 

6 
15 

5 


1 

2 

4 

13 

16 

7 

1 

0 

3 

4 

12 

6 

9 

0 


2 

3 

5 

36 

11 


5 

12 

17 

61 

85 


4 

3 

3 

0 

3 

7 

2 

6 

0 


19 

17 
7 
6 

14 
24 

18 
36 

15 


TOTAL CASES FILED 


336 
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TOBACCO LITIGATION: CASES DISMISSED BY QUARTER AND YEAR 

ACTIVE 


YEAR 

1ST QTR 

2ND QTR 3RD < 

QTR 

4TH 

QTR 

TOTAL 

1982 

1 

1 

0 


1 

3 

1983 

2 

3 

1 


5 

11 

1984 

1 

0 

0 


0 

1 

1985 

2 

0 

1 


8 

11 

1986 

3 

3 

6 


3 

15 

1987 

7 

18 

16 


15 

56 

1988 

12 

17 

9 


6 

44 

1989 

6 

3 

17 


11 

37 

1990 

3 

4 

3 


4 

14 

1991 

7 

1 

5 


2 

15 

1992 

7 

1 

2 


8 

18 

1993 

8 

7 

4 


7 

26 

1994 

2 

5 

4 


5 

16 

1995 

3 

3 

0 


0 

6 


CASES 

DISMISSED (NO 
DISMISSED 

PENDING APPEAL): 
CASES ON APPEAL: 

273 

6 


TOTAL DISMISSALS (IN TIME 

PERIOD 

ON 

CHART): 

279 
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